NIH:10.1364/AO.18.003230
NIH:10.1364/AO.20.002097
NIH:10.1364/AO.20.002604
NIH:10.1364/AO.35.001767
NIH:10.1364/AO.36.004613
NIH:10.1364/AO.37.001973
NIH:10.1364/AO.37.003558
NIH:10.1364/AO.37.007378
NIH:10.1364/AO.42.003073
NIH:10.1364/AO.43.001663
NIH:10.1364/AO.50.004310
NIH:10.1364/BOE.4.002751
NIH:10.1364/BOE.5.001190
NIH:10.1364/BOE.5.001965
NIH:10.1364/BOE.5.002196
NIH:10.1364/BOE.5.002679
NIH:10.1364/BOE.5.003217
NIH:10.1364/BOE.6.004546
NIH:10.1364/BOE.7.002738
NIH:10.1364/BOE.7.002837
NIH:10.1364/JOSA.31.000740
NIH:10.1364/JOSA.33.000663
NIH:10.1364/JOSA.47.000827
NIH:10.1364/JOSA.48.000274
NIH:10.1364/JOSA.64.000903
NIH:10.1364/JOSA.68.000937
NIH:10.1364/JOSAA.4.000423
NIH:10.1364/JOSAA.5.002173
NIH:10.1364/JOSAA.7.002141
NIH:10.1364/JOSAA.8.000868
NIH:10.1364/JOSAA.9.001832
NIH:10.1364/JOSAA.11.002226
NIH:10.1364/JOSAA.18.001523
NIH:10.1364/JOSAA.19.001721
NIH:10.1364/JOSAA.23.002440
NIH:10.1364/JOSAA.23.003080
NIH:10.1364/JOSAA.24.000B70
NIH:10.1364/JOSAA.24.00B136
NIH:10.1364/JOSAA.24.000911
NIH:10.1364/OE.14.003193
NIH:10.1364/OE.15.016581
NIH:10.1364/OE.18.005199
NIH:10.1364/OE.18.013102
NIH:10.1364/OE.18.013271
NIH:10.1364/OE.18.027481
NIH:10.1364/OE.19.010377
NIH:10.1364/OE.19.025093
NIH:10.1364/OE.23.005327
NIH:10.1364/OE.24.001214
NIH:10.1364/OE.24.006126
NIH:10.1364/OE.25.001746
NIH:10.1364/OL.19.000302
NIH:10.1364/OL.19.000978
NIH:10.1364/OL.20.000419
NIH:10.1364/OL.22.000742
NIH:10.1364/OL.25.000951
NIH:10.1364/OL.29.000742
NIH:10.1364/OL.29.002518
NIH:10.1364/OL.40.002099
NIH:10.1364/OPEX.12.001341
NIH:10.1364/OPTICA.1.000181
NIH:10.1364/OPTICA.3.000897
